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[image: ]Localização do Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco, que fica em Goianápolis, Goiânia, Nerópolis e Terezópolis de Goiás (GO). O ponto marca Goianápolis, não os limites do parque. Mapa: 123 Ecos, CC BY-SA 3.0, sobre mapa-base de NordNordWest, modificado, via Wikimedia Commons.O Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco é uma área protegida de Cerrado a cerca de 12 km de Goiânia, em Goiás. Foi criado pela Lei Estadual 11.878, de 30 de dezembro de 1992, e é administrado pela Secretaria de Meio Ambiente de Goiás (Semad). Fica ao lado do Parque Estadual do João Leite, e os dois são geridos juntos.
	Ficha	Dados
	Nome	Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco
	Categoria	parque estadual (proteção integral)
	Administração	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), do governo de Goiás
	Estado e municípios	Goiás; Goianápolis, Goiânia, Nerópolis e Terezópolis de Goiás (os dois parques juntos, segundo o governo de Goiás; o CNUC lista os mesmos municípios)
	Bioma	Cerrado
	Área	3.183 hectares na criação, reduzidos para 2.132 hectares em 1993, segundo o governo de Goiás; 3.183 hectares no ato e 3.139 calculados, segundo o CNUC
	Criação	Lei Estadual 11.878, de 30 de dezembro de 1992; redução pela Lei 11.957, de 4 de maio de 1993, segundo o CNUC
	Visitação	De terça a domingo, das 6h às 17h; sem cobrança, segundo o governo de Goiás (consultado em 28/10/2026)
	Plano de manejo e conselho	Plano de manejo pela Instrução Normativa 9, de 31 de março de 2021, e conselho (ConPEAMP) criado pelo Decreto 5.080, de 1999, segundo o governo de Goiás; o CNUC não registra plano nem conselho (julho de 2026)

Os dados do quadro vêm do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), dos atos de criação e do órgão gestor.
Onde fica
O parque fica a cerca de 12 km de Goiânia e a cerca de 10 km de Terezópolis de Goiás, e a sede dos dois parques fica nele, segundo o governo de Goiás. Os córregos Macaúba, Tamanduá, Carapina, Barreiro e Cana Brava, que passam pela região, correm para o ribeirão João Leite.
O que protege
O parque protege mata seca (floresta estacional semidecidual) e matas de galeria. Nos dois parques juntos, o governo de Goiás registra 485 espécies de plantas, 29 de mamíferos, mais de 300 de aves, 36 de anfíbios e 28 de répteis. Quatro mamíferos estão ameaçados: o tamanduá-bandeira, o lobo-guará, a onça-parda e o gato-mourisco. Há trilhas de 0,7 km a 16,35 km.
Você sabia?
Há sítios arqueológicos de povos agricultores e ceramistas da tradição Aratu, que viveram na região pelo menos até meados do século 14, segundo o governo de Goiás.
Como foi criado
A Lei Estadual 11.471, de 3 de julho de 1991, autorizou a compra das terras, e a Lei 11.878, de 30 de dezembro de 1992, criou o parque com 3.183 hectares. Em 1993, a área foi reduzida para 2.132 hectares para dar lugar ao reservatório do João Leite, segundo o governo de Goiás. O CNUC ainda registra 3.183 hectares no ato e 3.139 calculados (julho de 2026). O nome homenageia o médico, farmacêutico, pecuarista e político goiano dono das terras antes da compra pelo estado.
Pela Lei 9.985/2000, num parque só são permitidas a pesquisa científica, a educação ambiental, a recreação e o turismo ecológico, conforme o plano de manejo. Os outros parques do estado estão em Parques naturais de Goiás.
Resumo: principais perguntas e respostas
Onde fica o parque estadual Altamiro de Moura Pacheco? A cerca de 12 km de Goiânia, ao lado do parque estadual do João Leite.
 
 Que vegetação ele protege? Mata seca e matas de galeria, do Cerrado.
 
 Que animais ameaçados vivem ali? Tamanduá-bandeira, lobo-guará, onça-parda e gato-mourisco.
 
 Qual é o horário? De terça a domingo, das 6h às 17h, sem cobrança (outubro de 2026).
 
 Por que a área diminuiu em 1993? Para dar lugar ao reservatório do João Leite.
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